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Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht 
dat er nog steeds onveilig wordt gewerkt met het gif chroom 6 (ingezonden 
8 februari 2016). 

Vraag 1 

Wat is uw reactie op het bericht «Alarm om kankerverwekkend chroom-6 in 
marinewerf Den Helder»? 1 

Vraag 2 

Klopt het dat op de marinewerf in Den Helder een besmetting met het gif 
chroom 6 is geconstateerd? 

Vraag 3 

Hoe kan het dat ruim 1,5 jaar na de eerste berichten in de media over het 
onveilig werken met de giftige verf die de kankerverwekkende stof chroom 6 
bevat en de zeer schadelijke gevolgen daarvan voor het personeel, er op 
sommige plekken dus nog steeds onveilig wordt gewerkt met chroom 6? 

Vraag 4 

Kunt u volledig uitsluiten dat er bij Defensie op andere plekken nog onveilig 
wordt gewerkt met chroom 6? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5 

Op welke wijze gaat u tegemoetkomen aan het personeel dat onveilig heeft 
moeten werken met de giftige verf die de kankerverwekkende stof chroom 6 
bevat? 

Vraag 6 

Welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat er niet langer onveilig 
kan worden gewerkt bij Defensie met de zeer giftige en schadelijke verf die 
chroom 6 bevat? 


1 Noordhollands Dagblad, 4 februari 2016. 
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